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■ 主な仕様 



HSC-300 

HXC-100 1 

■ 

HSCU-300 1 HXCU-lOO I 

一般 一般 

電源 

DC 12V、7A 帰大） 

電源 

AC100〜240V、50/60Hz 

消費電力 

約 37W (DC12V 駆動時） 

消費電流 

最大 4.5A 

動作温度 

-20 〜+45で 

-10 〜+45で 

動作温度 

S 〜40で 

保存温度 

-20 〜 

+60で 

保を温度 

-20 〜+60で 

質量 

約 4.5kg 

約 4.4kg 

質量 

約 8.3kg 


(レン;(、ビューファインダーは含まれません） 

(レンズ、ビューファインダーは含まれません） 

入出力端子 


カメラ 部 



CAMERA 

トライアキシャルコネクターX1(多治見無線電機株式会社製） 

撮像素子 

2/3型3板式プログレッシブ Power HAD FX CCD 

INTERCOM/ 

D-sub 25ピン（刚 xl 

分光系 

FI.4 プリズム方式 

TALLY/PGM 

- INCOM (PROD/ENG).4W/RTS/CC : OdB 

有効画素 

1920 (H)x 1080 (V) 


-TALLY (R、G) 

内蔵フィルター 

1 :クリア' 2:1/4ND、 

1:クリア、 2:1/4ND、 


- PGM 2ch：0dB/-20dB/+4dB 


3:1/16ND、4:1/64ND 

3:1/16ND、4:1/64ND 

REMOTE 

8 ピン•マルチコネクター xl 


A: クロスフイルター、 B: 3200 K、 


TRUNK 

D-sub9f>(U)、RS-422A Ich 


C： 4300 K、D: 630 OK (光学式） 


LAN 

RJ-4 已设ピン） xl 

レンズマウント 

ソニー 2/3 型バヨネットマウント 

入力端子 


信号方式 

1080/59.94し50し 720/59.94p，50p 選択式 

AC IN 

3 ピン xl (ACT00 〜 240V) 


480/59.94し 576/50i 

SERIAL RETURN 

BNCx2 

感度 (Typical) 

F10(59.94Hz)/Fl 1 (50Hz)、（2000lx、 3200 K、 反射率 89.9%) 

INPUT 

-HD SDI-SMPTE 292M:0.8Vp-p/75a 1.485Gbps/l .4835Gbps 

水平解像度 

HD : 1 000 TV 本 


-SD SDI...SMPTE 259M： 270Mbps 


SD: 900 TV 本 

VBSRETURN 

BNCx2、lVp-p/ 750 

変調度(中央部） 

HD；45%@27.75MHz 

INPUT 


SD；90%@5MHz 

REFERENCE INPUT 

目 NCx2、1Vp-p/75Q 、ループスルー付き 

選択ゲイン 

-3、0、3、6、9、12dB 


- HD...SMPTE 274M、3 値シンク： 0.6Vp-p/75O 

選択シャッタースピード 

1 /60(50i モード)、 1 /1 00、 1 /250、 1 /500J/1 000 J /2000 秒 


-SD •••ブラックノくースト信号、 NTSC： 0.286 VP-P/75Q、PAL；0.3Vp-p/ 750 

選択クリアスキャン 

已〇〜200 Hz(50 巧ード）、 60 〜200 Hz(59.94 巧ード） 

PROMPTER INPUT 

BNCx2、VBS、 1 .OVp-p/ 75〇、 2ch 

シャッタースピード 

NTSC : 1 / 1 00、 1 / 1 25、 1 /250、 1 /500J/1 000 J /2000 秒 

M に REMOTE 

D-sub15 ピン烟 )x1 雌奨日本航空電子工業株式会社製… DA-CI-JIO) 


PAL:1 /60、 1 /1 25、 1 /250J /500J/1 000 J /2000 秒 

出力端子 


クリアスキャン 

NTSC： 1/30 

〜1/6000秒 

SDI OUT 

BNCx2 


PAL: 1/25 - 

- 1/6000秒 


-HD SDI-SMPTE 292M:0.8Vp-p/7 已 Q、1.485Gbps/l .4835Gbps 

スミアレべル 

-13 

OdB 


-SD SDI-SMPTE 2 朗 M:0.8Vp-p/75Q、270Mbps 

映像 SN 比 

HD；55dB 


HD SDI/SD SDI 選択式 


SD: 65dB@59.94Hz、63dB@50Hz 

SDI OUT 

BNCx2 

幾何学ひずみ 

測定限界 L 乂下（レンズひずみを除く） 

(MONITOR) 

-HD SDI-SMPTE 292M:0.8Vp-p/7 已 Q、1.485Gbps/l .4835Gbps 

入/出力端子 




-SD SDI-SMPTE 2 朗 M、0.8Vp-p/75Q、270Mbps 

CCU 

トライアキシャルコネクター xl (多治見無線電機株式会社製） 


HD SDI/SD SDI 選択式 

LENS 

12ピン乂1 

P「/R/R-Y、Y/G/Y、 

BNCx3 

VF 

20ピン xl 

Pb/B/B-Y 

-HD コンポーネントビデオ… 

M に1 IN 

XLR タイプ3ピン（凹） xl 


Y(100% 白）： 0.7Vp-p/ 75 0、P「/Pb 口 5% カラーバー）： 0.7Vp-p/ 750 

AUDIO IN 

XLR タイプ3ピン烟） X 各1 


-HD RGB ビデオ... R/G/B(l 00%白） ：0.7Vp-p/75O 

CH1/CH2 

マイク入力: -60dBu から- 20dBu 選択可能、平衡 


- SD コンポーネントビデオ… 


ライン入力： OdBu、 平衡 


Y(100% 白）：0.714 Vp-p/75Q、P「/Pb(75% カラーバー）：0.756 Vp-p/7 已〇 

INTERCOM 

XLR タイプ5ピン（凹） xl 


-SD EGB ビデオ... RGB り00%白） ：0.7Vp-p/75Q 

EARPHONE 

ステレオミニジャツク xl 

VBS OUT 

BNCx2、VBS:lVp-p/75Q 

DC IN 

XLR タイプ4ピン xl、DC 10.5〜 17V 

円 X OUT 

BNCx K VBS/R/G/B (VBS : 1.0Vp-p/75Q) 

DC OUT 

4ピン xl、DC 10.5〜 17V、0.5A 爆大）※負荷と入力条件によります 

WF OUT 

BNCx 1 、 VBS/SEQ/R/G/B (VBS:1.0Vp-p/75Q) 

SDI 

BNCxl 

SYNC OUT 

BNCxl 

TEST OUT 

BNCxl 


- HD...BTA-S001A、3値シンク：0.6Vp-p/750 

PROMPTER/ 

日 NCxl、lVp-p/75Q 


- SD …コンポジットシンク： 0.3Vp-p/7 已〇 

GENLOCK/RET 


HD シンク/ SD シンク選択式 

RET CTRL 

6ピン xl 

M に OUT 

XLR タイプ3ピン（凸 ）x2、0dBs/-20dBs 

REMOTE 

8ピン xl 

WF REMOTE 

D-sub 15ピン烟 )x1 雌奨日本航空電子工業株式会社製… DA-C1-J10) 

TRACKER 

10ピン乂1 

WF MODE 

4ピン xl 


付属品 付属品 



オペレーシヨンマニュアル xl 、 

取扱説明書X 1 、 ヶーカレクランプベルトX 1 、 

ナンバープレート xl、 

ナンバープレート xl、 


ケーブルクランプベルト xl、 

スイッチ用表示ラベル xl、 

オペレーションマニュアル xl 

オペレーシヨンマニュアル xl 、保証書 xl 


スイッチ用表示ラベル xl 

フランジバック調整チャート xl 


A 安全に関するな意 商品をま全に使うため、使用前におず「取扱説明書」をよくお読みください。 


カタログ上のを 意 参仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。参カタログと実際の商品の色とは印刷の関係で、多少異なる場合があります。 
参" PowerHAD" は、ソニー株式会社の登録商標です。參 "SONY" および" make.believe" は、ソニー株式会社の商標です。参" MEMORY ST に K"、 "メモリースティック"は、 
ソニー株式会社の商標です。参その他、記載されている各社名および各商品名は、各社の商標または登録商標です。なお、本文中では TM、 ⑥マークは明記していません。 


sonybsc.com 


本カタログは再生紙および環境に配慮した大豆インキを使用 


※特定巿場向け商品などソニービジネスソリユーシヨンサイトに掲載していない商品もあります 

ソニー巧式会社 

ソニービジネスソリユーシヨン巧ぶ会社/〒 108-0074 東京都港区高輪 4-10-18 

掲載の業務用商品およびソリユーシヨンに関するお問い合わせは 

業務用商品相談窓口 

フリータイヤル画。 0120 - 788-333 

参携帯電話 • PHS - -部の IP 電話からは 0466-31 -2588 
参 FAX 0120 -333-389 

参受付時間 9:00 〜 18:00 (±•日•祝日、および年末年始は除く） 


2010.4 

カタログ記載内容2009年10月現を 


SM/AW0P-1 Printed in Japan. (84931018) R 





















































































卓越した画質 • 機能をすべての撮影フィールドへ 
デジタルトライアツクスカメラシステム 

HSC -300、 HXC -100 シリーズ 


1984年に世界初の八イビジョンデジタルカメラシステム 
H DC - 100を発売していらい、ソニーの八イビジョンデジ 
タルカメラシステムは放送、映画、ビジネス分野において 
多くのお客様からの支持をいただいてきました。 HSC - 300、 
H XC - 10 0はソニーが長年培ってきた H D 技術をさらに 
広範なお客様にご活用いただける環境を提供します。映像 
伝送システムに新開発のデジタルトライアツクス伝送技術を 
採用、実績あるカメラ技術を生かしながら、 HDC -1 000シリーズ 
とくらべてコストパフォーマンスの高いシステム構築を可能に 
しました。 HSC - 30 0、 HXC -100 シリーズは複数台のカメラを 
同時に運用ずるスポーツ中継のような大規模システムから、カメラ 
1台で撮影する用途まで、幅広い分野と用途に活用いただけます。 





デジタルトライアツクスカメラ 


希望ル売価格3,675,000円 
(税抜価格3,500,000円） 



カメラコントロールユニット 

希望ル売価格2,205,000円 
(税抜価格2，100,000円） 




' -、か 


妻薄‘〜- 

0 


デジタルトライアツクスカメラ 

希望ル売価格2,415,000円 
(税抜価格2,300,000円） 


カメラコントロールニ 


希望ル売価格1，470,000円 
臘抜価格1，400,000円） 




ecu 取り付けコントロールパネル 


希望ル売価格210,000円 
(税抜価格200,000円） 
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2/3 型フル HD ‘で owerHAD " FX CCD ブロックが 

生み出す高い映像クオリティ ー 

^ 


HSC - 300、 HXC -100 には、 HDC -1000 シリーズ 
で定評のある、 " PowerHAD " FX CCD を採用。 
新開発の2/3型220万画素プログレッシブ IT 型 
の CCD により、高感度.低スミアを実現しています。 
また、14ビット A / D コンパ'-夕一と独自開発の信号 
処理 LSI の搭載により、高画質な映像が得られます。 



" PowerHAD " FX CCD 新開発 DSP 


多彩な映像表現を可能にする優れた機能 


ロー 幸 ー サチ ユレー シヨン 


マルチマトリクス 


従来のシステムカメラでは暗部はサチユレーシヨン不 
足に陥り、黒つぶれが発生していました。 HSC - 300、 
HXC - lOO に搭載されたローキーサチユレーシヨン機 
能は暗部のカラーサチユレーシヨンを増加させること 
により、自然な色再現を可能にしました。 



口ーキーサチュレーシヨン OFF 口ーキーサチュレーシヨン ON 


ニーサチユレーシヨン 

人間の額部分など輝度が非常に高い被写体を撮影す 
ると、白とびや色ずれなどを起こすことがありますが、 
HSC - 300、 HXC -100 に搭載したニーサチユレーシヨ 
ン機能はこの白とびや色ずれを補正し、被写体の高輝 
度部分を自然に再現すること力 《 できます。 



ニー サチ ュレーシヨ ン OFF ニー サチ ュレーシヨ ン ON 


HSC - 300、 HXC -1 00のマ;!レチマトリクス機宫 g により、 
位相とサチユレーシヨンを独立でコントロールすること 
ができます。異なるカメラ間での色合わせなど微妙な 
調整が簡単にできるので、ある特定の色だけを補正し 
たい時などに有効です。またこの機能は、現在お持ち 
の SD カメラと、 HSC - 300、 HXC -100 を併用して撮 
影する場合の!-ーン合わせにも効果を発揮します。 



マルチマトリクス OFF マルチマトリクス ON 


複数のガンマカーブを内蔵 

通常のライティングに加え、カメラに内蔵したガンマを 
ミ舌用することで映像の質感を変えることができます。 
さまざまなご要ぶ 
望にお応えすベ 
く 7種類の標準 
ガンマと、4種 
類の八イパーガ 
ンマを搭載して 
います。 
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ファンクシヨンアサイナブルスイッチ 

HSC - 300、 HXC - lOO は、色温度変更など使用頻度 
の高い機能をファンクシヨンアサイナブルスイッチに割 
り付けることができます。スイッチは、カメラ側面と後 
部の操作パネルに装備されています。カメラ八ンドル 
に装備されている2つのボタンもファンクシヨンアサイ 
ナブルスイッチとして利用可能です。 

フォーカスアシスト機能 

フォーカス調整を補助するため HSC - 300、 HXC -100 
には 「 VF ディテール」、「フォーカスアシストインジケー 
夕一」 という2種類のフォーカスアシスト機能を搭載し 
ています。 

• VF ディ テール 

直感的にフォーカス点を認識できるよう、ビュー 
ファインダー映像の輪郭部分に強調信号を付加で 
きます。 

#フォーカスアシス h インジケーター 

ビューファインダーの下部にインジケーターを表 
示させることによりフォーカス度合いを直感的に 
把握できます。特に広角映像の撮穀時に威力を発 
揮します。 

メモリースティック運用 

メモリースティックを使用することにより、設定データ 
を保存、読み出しが可能です。 


ポジション調整が可能な 
ショルダーパッド 

レンズ交換やカメラアダプターを装着したときに最適 
な重量ノくランスで撮影できるよう、シヨルダーパッドの 
位置を前後にスライドさせて調整することができます。 



持ちやずさを追求し、 

形状を変更したカゾラ八ンドル 

カメラ八ンドルの設計を新たに見直し、いっそう持ちや 
すくしました。八ンドル前部の突起物力 《 八ンドルを握っ 
て撮影する場合の安定性を向上します。また、八ンド 
ル下部にノンスリップ加工素材を採用することにより、 
八ンドル自体のグリップ性能も向上しています。 

堅牢な管体デザイン 

業務用レベルの運用にも耐えるべく外售の設計を見直 
しました。 HSC - 300、 HXC -100 售体のフレームに 
マグネシウム合金素材を採用することで高い耐义性と 
軽量化を実現しています。 


撮影をサポートする機構と機能 
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多様なシステムに巧応 


新開発デジタルトライアックス 
伝送システム 

新開発のデジタルトライアックス伝送技術により 、 HD 
映像の長距離伝送*力《可能です。すでにトライアックス環境 
で運用されているお客様は既設環境をそのまま利用でき 

ますので、投資を抑えたアップグレードが可能です。 

ネカメラー CCU 間延長距離(株式会社フジクラ製のケーブル使用時） 
HSC -300： 1，800 m (ク14.已 mm ケーブル使用時)、 

900 m (み 8.5 mm ケーブル使用時） 

HXC -100： 1 ,200 m (か4.己 mm ケーブル使用時)、 

600 m ( み 8.5 mm ケーブル使用時） 


柔軟なシステム拡張性 

HSC - 300は、 HSCU - 300と接続することにより、カメラ 
と CCU のみでカメラコントロールを行うシステムから、 
複数のカメラを1台のリモートコントロールユニットで 
制御する大型システムまで、規模に応じたシステム 
構築が可能です。 

HXC -100 は、 HXCU -100 および HKCU - FP 1 または 
RCP - 700/900シリーズと接続することで、シンプル 
な収録システムを構築すること力 《 できます。 


豊富な入 X 出力 

アナロ义デジタル、 VF 信号、リターン信号、プロンプ 
ター信号など多彩な信号の入/出力に対応。インカム 
音声信号は2系統独立して運用できます。 

省スぺース設計のカメラコント□—ルユニット 

HSC - 300、 HXC -100 は、 1.5 RU サイズのカメラコント 
口ールュニット HSCU - 300(別売)、 HXCU -100 (別売) 
と組み合わせることで、多様なシステム設計プランに対 
応します。また HSCU - 300、 HXCU -100 は、業界す票 
準の19インチラックサイズで設計されており、ワーク 
スペースを有効に活用いただけます。 




HKCU - FP 1 

《 HXCU -100 (別売）に装着した状態です。 

※卜 IKCU - FP 1 は HSCU - 300にち装着可宫 g です。 



国 HSC-300 / HXC-100 スタンドアローン(カメラ単体）運用例 
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ビューファインダー 
HDVF - C 730 W / C 950 W 
HDVF - EL 100 / 700 A 


VF 取り付けシユー 



カメラノ、 ン ガー 


レンズ 

(スタジオ用大型） 



リモートコントロールパネル 

RCP -700 / 900ソ J -ズ 

リモートコントロ ー J レユニット 

RM - B 150 / B 750 


HSC-300 


カメラ コントロールユニット 

HSCU -300 


トライアックスケ—ブル b ) 


lili 


大型レンズァダプター 
HDLA 1 500シ U - ズ 


CCA -5 ケーブル 


- AC 電源 



.な 

インターカム用 
ヘッドセット 


同期信号入力 


トライアックスケーブルが 

スクリプトラ仆用 
電源 DC 12 V 
(最大 0.5 A ) 


1111 


カメラ 

コント ロール ユニット 

HSCU -300 



リターンビデオ 
セレクター CAC -6 


UK 己が爾巧却 rib 因 ◎ ◎ ◎ 囚う 

Jil 國闲胃聲胃。田面^ |暖夏!‘鄙 


CCU 取り付けコントロ- 
HKCU - FP 1 


'ルパネル 


I 

LO 

< 

〇 

〇 


ビューファインダー 
HDVF -20 A / 200 , 
C 35 W / C 30 WR 

caiD 



ビューファインダー 
HDVF - C 730 W / CQSOV ' 


リターンビデオ; 



スクリプトラ仆用電源 
DC 12 V (最大 1.5 A ) 


ミ凡用電源 DC 12 V ^-- 
(最大 5 A ) d ) 


リモートコントロールパネル 

RCP -700 / 900ソ J -ズ 

リモートコント ロール ユニット 

RM - B 150 / B 750 


CCU 取り付けコントロールパネル 
HKCU - FP 1 

a) HDVF ぶ 730W / C950W に付属 d) ミ凡用 DC1 2 V出力には、 

b) Fujikura 08.5mm 下記のシリアル番号 Jii 降が必要 

ケ-カレ使用時:最長900 m、 最短 50m HDLA1 500:130011^1降、 

C) HDLA1 500/1505に付属 HDLA1 505:11001 lii 降、 

HDLA1507:10100U ソ降 


マイクロホン 



立脚アダプター 
VCT -14< 


ポータブルカメラ用 
王脚 



HSC - 300システム(カメラコントロールユニットイ J 


HSC - 300用のオプション 


歌妥 


HDLA-1 500 

大型レンズアダプター 
^HDVF-ELl 00 /700A 装着時 



HDLA-1505 

大型レンズアダプター 
XHDVF-C950W/C730W 装着時 




HDLA-1507 MSU-900 

大型ビューファインダーアダプターマスターセットアップユニット 
《HDVF-EU 00 /700A 装着時 




RCP-751 

リモートコントロールパネル 


HDVF-20A 

2型 HD ビューファインダ'一 


HDVF-200 

2型 HD ビューファインダー 


HDVF-C35W 

3.5 型 HD ミ夜晶カラービュー 
フアインダー 


^ 



CAC-12 

マイクホルダー 


CAC-6 

リターンスイッチリモート 


VCT-14 

云脚アダプター 


RM-B150 

リモートコントロールユニット 





スクリプトホルダー 
BKP -791 1 


LAN ケーブル 


LAN ケーブル 厂… AC 電源 

主 


マスターセットアップユニット 

MSU -900 / 950 



RCP-921 RCP-701 

リモートコントロールパネル シンプルオペレーシヨン 

コントロールパネル 

M M 


HDVF-C730W 

6型 HD 液晶 ヵラービュー 
フアインダー 

RM-B750 

リモートコントロールユニット 

を用）運用例 


HDVF-C950W 

9型 HD 液晶 カラービュー 
フアインダ'一 


映像 モニター 


J 


、力 


プロンプタ ー 
ビデオ入力 



映像出力 

HD-SDI / SD-SDI / VBS 


ルー タ_/ 
スイッチヤーへ 


- AC 電源 



ハブ 



弓，八—-^ ZV 1 
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HKCU-FPl ecu 取り付けコントロー J レノくネ J レ 

XHSCU - 300 / HXCU -100 (別売）に装着した態です。 


HDVF-20C 

2型 HD ビューフ: 


>简 


VCT-14 

兰脚アダプター 


卜使風； 


：950 W 


ビデオ入力 


プロンプタ ー 
ビデオ入力 




アインダー 


HDVF-C35W 

3.5 型 HD ミ夜晶カラービュー 
フアインダ'一 


% 


HDVF-20A 

2型 HD ビューファインダ'一 

RM-B150 

リモートコント ロールユニツ 

RM-B750 

リモートコント ロールユニツ 


重用例 


映像モニター 



映像出力 

HD-SDI / SD-SDI / VBS 


ルータ—/ 

>スイッチヤーへ 


- AC 電源 


m 


a 面|〇爆麵却感 


ecu 取り付けコントロールパネル 
HKCU - FP 1 


a ) HDVF - C 730 W / C 950 W に付属 

b ) Fujikura 08.5 mm 

ケーカレ使用時:最長600 m 、 最短 50 m 


HSC -300/ HXC -100 
コネクターパネル 


HXCU -100 前面パネル 


〇 

SONY 

回 

量 

◎嘴’’窗 

IdId 

@ 

□□□□□□ 

□□□□□□ 

□□□□□□ 

〇 

養 


0 

"。故 

□□□□□□ 

□□□□□□ 

□□□□□□ 

© 


HXCU -100 背面パネル 


HXC -100 用のオプション 




HKCU-FPl RCP-921 

ecu 取り付けコントロールパネルリモートコントロールパネル 
《HXCU-1 00 (別売）に装着した状態です。 


RCP-701 

シンプ>1しオペレーシヨン 
コントロールパネル 


RCP-751 

リモートコント ロール パネル 


M M ^ ^ 


HDVF-C730W 

6型 HD 液晶カラービュー 
フアインダー 


HDVF-C950W 

9型 HD ミ夜晶カラービュー 
フアインダー 


CAC-12 

マイクホルダー 


CAC-6 

リターンスイッチリモート 


HXC -1 00システム(カメラコントロールユニツ 


ビューファインダー 
HDVF - C 730 W / ( 


リターン 

同期信号入力 



リモートコントロールパ三 

RCP -700 / 900ソ> 

リモートコントロールユニ 

RM - B 150 / B 7 


前面パネルと背面パネル 


HSCU -300 前面ノくネ J レ 


〇 

SONY 原 

□ 1 
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HSCU -300 背面パネル 


HSC -300/ 
操作パネル 
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